ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat» Gyldenløves gate nr. k 

□bi uy n tt i Ss wf 


, 


Eier 1970 Barnas hus. 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 1 797 m* r bygninger 
Bruk 


rn 1 


Oppført 1 899 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 


Oppr bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel* 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


r ■ 
^jejler 


Tak Valmtak. Skifer. 


Under hele huset. 


Eksterier T-post vinduer, delvis i grupper. Omramming med 3/h 

runde søyler med base og kapitel .Kraftig overbord med 
utskåret felt under . Hori sont albånd under vinduer i 

interiør begge etasjer. * 


Gérdspiass.Heller . gras, . Velstelt. 

Uthus Bakhus b.s.m. hovedhus. Boder. Bra. 


Ombygging 1 898 1/6 Byggeanmeldel se . 

19^6 Kobbhus oppført. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 


* Trapp med smi jemsrekkverk 
og smijernsport. To-fløyet 
fyllingsdør med overvindu. 






Omgivelser 

Positive. 


4 

■ 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitøkturvurdering B 
Miljøvurdering B 

Prioritering B 




D»tO 1.7.1975 

Sign J.T. gmf^to* :W*rt> 



Gate 



Eldre bilder 



Gyldenløves gate nr h 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Ku Hur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TM hinder 
tor bevaring? 

Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 


Gyldenløves gate nr, 9 




□ eiey neise 






Eier 1970 


Alstadnes, John 




Tekst kr 


k3 000 Area* tomt h h -i m* bygninger 




Bruk 






Oppfort 


1899 tldlinst senest 


omkring 


KJENT 


ANTATT 


Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 




Oppr. bruk 


Arkitekt 






Piantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 




Kjeller 


Vegger 


Soø Kirkegata 1*1 


Under hele huset. 


Tak 






Eksteriør 


Som Kirkegata h^ med flaggstang på fasade. 


Interiar 






Gårdsplass, Grus. Heller. Trang. 




Uthus 


To etg. bakgård. Som forhus. 


Bebodd, Bra. 


Ombygging 


1899 12.10. Byggeanmeldelse. 








1937 Kobbhus oppført. 






19^6 " M mot gårdsrom. 




1969 VC innredet. 






1970 Vaskerom/wC på loft. 






197^ Dusj innstalert i bakgård. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 

- 






Omgivelser 






Positive , 






Vedlikeholdstilstand B 






Antikvarisk tilstand B-C 






Arkiiekturvurdering B 






Miljøvurdering B 






Priori* er ing C 






Dato 1.7. 1975 






Sign J.T. 
- J 



I 



Gate 



Gyldenlavfts f[atp 



nr. 



Eldre bilder 



f 



Foto 



II. 



Litteratur 



KHder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




[ 9 



i .mm. Jf ^ J — 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



f 

Gate Gyldenløves gate nr. 12 
Ba tegn else 


Eier 1970 Inge J en s s on 

Takst kr, 7 *5 000 Areal tomt 6 7 4 m ? bygninger 
Bruk Bolig 


m 1 


Oppfart 1899 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT ATI 


Byggherre 

A rid tøkt 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset stein, Hel, 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør T-post vinduer med delt overvindu» Flatprof • omr, med 
overbord på konsoller, Løvsagarbeider under overbord, 
T-fløyet fyllingsdør med overvindu. 

Interiør 


Gårdsplass, Grus . Trang. Ustelt. 

Uthus To etg. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 




1898 30/11 Byggeanmeldelse. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive . 




Vedlikeholds! il stand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark itekturvurdering C 
Miljøvurdering J] 




Prioritering C 




Dato 1 , 6. 75 
Sign J . T . 



Gate 



Gyldenløves gate nr , 12 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidig* planar 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gyldenløves gate nr. 23 

EJ BT Uy RUI 59 


■ 


Eier 1970 Erling Holte 

Takst kr. 60 000 Areal tomt 6?2 m\ bygninger 
Bruk Bolig* 




Oppfart 1898 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 

Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein» Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer» 

Rennekasse oå konsoller. 




Eksteriar T-post vinduer med flat prof <omr, Hor. bånd med løvsag- 
arbeider, 


Inter (ør 




Gårdsplass, Sementert , velstelt . 

Uthus To etg. Som forhus. Bebodd, Bra. 


Ombygging l89? Byggeanmelde 1 se . 

19^5 Kobbhus oppført. 
195^ Bad/wc innredet. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

* 

■ 

1 




Omgivelser 

Positive . 




Vedlikeholdstilstand B 1 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975- 

Sign J * T ♦ 



Gate 


Gyldenløves æate 






1 

— — -« — ■ 


Eldre bilder 




FotO 
















Litteratur 

p 










Kilder 

n 

F 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
TO hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 





■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Oppfort 7 899 


tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 





Gate Gyldenløves gate 

Betegnelse 



nr. 2 5 



Eier 1970 Ivar Stokkan 

Takst kr, 85 000 Areal tomt 701 m*. bygninger 

Bruk Bolig. Skredderi. 



m J 



Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 



Tak Valmtak. Skifer. 



Kjeller 



Under hele huset. 



Eksterier 1 880 T-post vinduer med flat prof . omramming, Overbord 
på konsoller. Hor. bånd og brys tn* panel . 

Interiør 

Gårdsplass, Heller. Velstelt. 

Uthus To etg» Som forhus. Bebodd,bra. 



Ombygging 1 898 Bygget anmeldt. 

19^5 Kobbhus oppført. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive . 



Vedltkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkite ktu r vord erin g C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 1.6.75 

Sign J »T. 

■ 



Gate 



Gyldenløves gate nr - 25 




Litteratur 



Kilder 



Tid Eige re bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for b ava ring? 

Fremtidige planar 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gyldenloves gate nr. 

Betegnelse 


29 


Eier 1970 Trond ermeieriet A/L 

Takst kr 85.000 Areal tomt 672 m> bygninger 

Bruk Bolig 




nr 


Oppført 1 899 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




iKTlI T 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr, bruk 


Plantype 


p 




Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur Pusset mur. Hel* 

vegger Tommer, liggende faspanel. 




Kjeller under hele huset. 
Kjel le r leilighet . 


Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 




F 


Ekstener T-post vinduer m. flat prof , omr. og overbord på konsoller. 

Hor. bånd i etas jeskiller og under vinduer i 1. etg. Tofloyet 
fyllingsdbr m. overvindu. Trapp m. smi jernsrekkverk. 


Interiør 






Gårdsplass, Grus • Meget velstelt. 

uthus To etg. Saltak. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1899 19/1 Byggeanm. 
1927 Melkeutsalg i kjeller. 
1946 Kobbhus oppfort. 
1949 Kjolerorn innredet. 


Tegninger, oppmalinger 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Pbsitive 






Vedlikeholdst il stand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Ark itekturvurdermg B 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 







Oato 1 .6.75 
Sign J. T. 



Gate Gyldenloves gate nr - 29 



Eldre bilder 


Foto 











Litteratur 



Kilder 



■ 



Tidligere bygning 
brejn t/revet 

Ku 1 1 ur*, person a I h i sto ri e 



Reguleringsplan 

Til hinder ' 9 

for bevaring? • • * ' c « 

Fremtidige planer 



